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CTCSS 48 CHANNEL FREQUENCY CHART FOR AE 6690 
CTCSS 48 Subtone Code Frequenzliste für AE 6690 
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STANDARD 38 CHANNEL +10 CHANNEL ( * MARKED ) 
Kanäle 39 bis 48 sind zusätzlich eingefügte Frequenzen, die nur im AE 6690 vorhanden sind 
und die in anderen Geräten möglicherweise nicht schaltbar sind. Nur die Codes 1 bis 38 sind 


international genormt! 


